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les premiers infusoires des infusions sont totijours les plus petits;
jamais la vie ne debute par de gros infusoires. Or ces petits infusoires
alterent I'air promptement, lorsque Fair est en quantite limitee dans
un ballon ferme. Les gros infusoires ne peuvent done se montrer.
Lorsqu'ils pourraient apparaitre, il n'y a plus d'air pour les faire vivre.

Voulez-vous savoir avec quelle rapidite Foxygene pent disparaitre
dans un de nos ballons, sous Finfluence de la vie des petits infusoires?

Le 2 juillet I860, j'ai vu apparaitre de petits bactermms dans un
ballon de 250 centimetres cubes, renfermant 80 centimetres cubes de
liqtiide. Le 4 juillet, j'ai analyse Fair du ballon. II renfermait :

Oxygene  . , . ..................     4,3

Acide carbonique................      11,3

Azote par difference..............      84,4

100,0.

Quoi qu'il en soit, je le reconnais, Forigine des gros infusoires est
une question a examiner, qui exige des recherches particulieres. Mais
ne confondons pas des difficultes, qu'un travail approprie resoudra
facilement, avec des impossibility, des objections radicales pouvant
renverser toute une theorie.

II y a dans le sujet une veritable objection, grave, serieuse, capitale,
a laquelle j'ai hate d'arriver. Partisans et adversaires des generations
spontanees, tout le monde admet que la plus petite quantite d'air
commun mise au contact d'une infusion quelconque y determine en peu
de temps la naissance des mucedmees et des infusoires propres a cette
infusion.

Cette maniere de voir a toujours eu pourappui, au moins indirect,
Fhabitude prise, etjugee indispensable paries observateurs, d;eloigner
avec des precautions infinies, dans leurs experiences,'Faeces de Fair
ordinaire.

Des lors les partisans des generations spontanees s'empressent de
faire remarquer que si la plus minime portion d'air ordinaire developpe
des organismes dans une infusion bouillie quelconque, il faut de toute
necessite, au cas ou ces organismes lie sont pas spontanes, que dans
cette portion si petite d'air commun il y ait les germes d'une multitude
de productions diverses; et qu'enfin, si les choses sont telles, I'air
ordinaire doit ^tre encombre de matiere organique. Elle y formerait
un epais brouillard.

Voila la grande objection des partisans de la generation spontanee,
appuyee, comine on le voit, sur une assertion proclamee vraie paries
deux partis, assertion qui peut en quelque sorte se resumer ainsi : Fignore; c'est a rechercher.
